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le prolongement du fil OA'. Si a est Tangle de deviation, on a done

=-.
A'Q       P-h/cosw

D'autre part, en designant par / la longueur du fil, on a

d
sin a = -,-,

et, comme la deviation a est assez petite pour que Ton puisse
confondre le sinus et la tangente,

d __     /sin co
I       P H-/COSCO '

f esl tres petit par rapport au poids P du pendule, puisque la
deviation est tres faible; on ne commet done, en quelque sorte,

19-

qu'une erreur du second ordre en negligeant /"costo devant'P-
d'ou

d _ /sin co

'         T ~      P              .    .            .    .

Appliquons cette egalite  aiix resultats des deux experiences
P.n pendule en une region de Fespace ou il
